
dischi, d montato questo preamplificatore-equalizzatore stereo a transistori che adatta perfettamente le caratterlstlche 
della testina per una risposta lineare In tutta la gamma delle frequenze udibili, e fornlsce segnali gi& ampllflcatl (per 
ingresso « Fono » dl qualsiasl amplificatore) ed a bassa impedenza (47 K Q), per consentlre I’uso dl cavl schermati 
di collegamento anche della lunghezza di qualche metro, senza inconvenlenti. 












